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Data File Name 

Folder 

Sample Name 
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Sample Position 
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Data Processing Results 

DATA_009 

230706 

178/07 995474 F3/45ul inj 2ul 

4 
0.0000 

Sam 

M-AN-41 

micromass 

12:24:59 Date : 23/07/06 

16:08:12 Date : 23/07/06 


Analysis of Reference Gas Data 
Ref Delta 13 = -34.50 Ref Delta 18 = -19.30 


D 


Time 

122.6 

182.6 

242.6 

. 2423.5 

U 2483.5 

2533 .5 


y 


Major 
8.494E-8 
8.494E-E 
8 .494E-E 
8.443E-J 
8.453E-8 
8.566E-E 


Std Dev Of Fit 


Ratio 2/1 

Ratio 3/1 

1.1782E-2 

4.2529E-3 

1.1782E-2 

4.2530E-3 

1.1781E-2 

4.2527E-3 

1.1780E-2 

4.2518E-3 

1.1779E-2 

4.2517E-3 

1.1779E-2 

4.2520E-3 

5.6232E-7 

1.7469E-7 


L-i 


Analysis of Sample Peaks, with Background Subtraction 


LJ 


' 


C02 


Time 

Height 

795.1 

5.07E-9 

827.1 

2.21E-9 

867.4 

6.75E-9 

1304.7 

5.53E-9 

1337.2 

2.59E-9 

1652.0 

3.25E-9 


Area 


2/1 


3/1 


dC13Pk dC13Bkd dO!8Pk d018 


2.5669E-8 1.1880E-2 4.2100E-3 

1.0385E-8 1.1883E-2 4.2270E-3 

3.0380E-8 1.1826E-2 4.1857E-3 

4.6362E-8 1.1838E-2 4.1673E-3 

2.1591E-8 1.1800E-2 4.1700E-3 

3.7635E-8 1.1862E-2 4.1682E-3 


-25.45 
-25.34 
•30.05 
-28.82 
-32.12 


-55.46 
-55.50 
-55.38 
-53 .62 

-53 .42 


-26.61 -51.12 


-29.16 
-25.22 
-34 .74 
-38.95 
-38.31 
-38 .72 
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11 

12 

12 


-J 





US ADA 0172 


-*£/ 


